
DEVAL L. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P, MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BtGBY, MD 

SECRETARY 

JOHN AUERBACH 

COMMISSIONER 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


10/29//2011 


Richard Linehan 

Assistant District Attorney, Plymouth County 


Dear ADA Linehan, 

Enclosed is the information you requested in regards to Commonwealth Included 

are copies of the following: 


1. Curriculum Vitae for Annie Dookiian and Della Saunders. 


2. Ding Analysis Laboratory Receipt. 

3. Control Cards with analytical results for samples # 

4. Analysis sheets with custodial chemist’s hand notations and test results. 

5. GC/Mass Spectral analytical data for samples # 

Annie Dookiian was the custodial chemist and performed the preliminary testing and net weight for 
this sample. Della Saunders was the confirmatory chemist and analyzed the GC/MS data for this 
sample. 


If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 


Sincerely' 



Annie Dookhan 
Chemist 

Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6622 
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Curriculum Vitae 


Annie Khan (Dookhan) 

Education: 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Master of Science in Chemistry. 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Bachelor of Science in Biochemistry. 

Experience: 

2003 - present 

Chemist I, 11 . Massachusetts Department of Public Health, Drug Analysis Laboratory 

^Completed six-week training course conducted by senior staff within the Department of Public 
Health, Drug Analysis Laboratory. 

* Appointed Assistant Analyst by Assistant Commissioner of Public Health, 2004. 

^Responsible for the identification of illicit drugs to determine violations of harmful and narcotic 
drug laws. 

^Trained in the use of complex analytical instrumentation, microscopes and balances for the 
purpose of drug analysis. 

^Maintenance and repairs of all analytical instruments. 

^Responsible for the Quality Control of all analytical instruments, reagents and controls/standards, 
*Oversee the Quality Control/Quality Assurance program for the Dnig Lab. 

*Writing, revising and reviewing Standard Operating Procedures (SOPs) and Protocols. 

^Notary Public. 

^Qualified as an expert witness in Massachusetts Courts and U.S. District Court 
2001-2003 

OC Analyst L II . UMMS-Massachusetts Biologic Laboratory, QC Material Control 

*Completed proficiency training conducted by a member of the staff within the MLB Quality 
Control and Quality Assurance Department. 

*Method Development for creating new techniques and enhancing vaccines for the QC Dept, and 
FDA. 

*Wnting, revising and reviewing Standard Operating Procedures (SOPs). 

*TYamed and supervised new chemists and interns for the department, 

^Routine QC testing of products for the FDA. 

*Trained in the use of complex analytical instrumentation, and balances for the purpose of QC 
analysis for product and validation projects. 

^Calibration, preventive maintenance, QC and QA of analytical instrumentation. 

*Complete testing of chemicals for Vendor Validation Project for the FDA. 

^Compendial testing and interpretation of the USP, ACS, FCC, AOAC, Merck Index, PDR, etc. 

Additional Training: 

Dept, of Justice - Forensics Professionals, (numerous trainings) 

GLP/GMP training with Massachusetts Biologic Laboratory. 

QC7QA training according to FDA Codes and Regulations. 

GC and GC/MS trainings with Agilent Technologies and Restek. 

HPLC and LC/MS/MS trainings with Waters Cooperation. 

FTIR training with Spectros. 

TOC training with MBL and Sievers. 

Association: 

American Chemical Society (ACS) 

Northeastern Association of Forensics Science (NEAFS) 
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Curriculum Vitae 


Della Saunders 
Education: 

Boston University Boston, MA. Bachelors of Arts in Chemistry 1982 

Experience: 

1985-present: Currently Chemist HI Massachusetts Department of Public Health Drug 
Analysis Laboratory at State Laboratory Institute Boston, MA. Responsible for analyzing 
unknown substances submitted by Massachusetts law enforcement agencies; operating, 
maintaining, and interpreting data from analytical equipment (analytical balance, 
microscope, gas chromatogram, ultraviolet spectrometer, infrared spectrometer, gas 
chromatogram/mass spectrometer); training junior level chemists; providing expert 
testimony to local, state, and federal courts in the Commonwealth of Massachusetts. 

1984-1985: Laboratory Technician in the Media Laboratory at State Laboratory Institute 
Boston, MA. Responsible for making chemical reagents and media plates; operating and 
maintaining laboratory equipment (autoclave, pH meter, ultra-violet hood), and collecting 
safety data for laboratory protocols. 

Training: 

1985: Six week training with Senior Staff at Massachusetts Department of Public Health 
(MDPH) Drug Analysis Laboratory Boston, MA. Appointed Assistant Analyst MDPH 

1987: One week training course in drug analysis given by the Federal Drug Enforcement 
Agency (DEA) McLean, VA. 

1992: Training in Gas Chromatograph/Mass Spectroscopy (GC/MS) Hewlett Packard 
(Agilent) 

1996: Training in Former Transform Infra-Red Spectroscopy ETA (Analect) 

2001: Expert Witness Workshop National Laboratory Training network Quality 
Assurance/Quality Control Training (MDPH) 

2002: Techniques of Supervision Training (MDPH) 

1999: Notary Public Commonwealth of Massachusetts 
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PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORMATION 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health am! Human Services 
Department of Public Health 

Boston Drug Laboratory State Laboratory Institute 

Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 983-6625 


Amherst Drug Laboratory 
Tel (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2608 


Boston Hours 


Amherst Hours 


8:00 - 11:00 DRUG RECEIPT 

2 : 00 - 4:00 


9 : 00 - 12:00 

1 : 00 - 3:00 


City or Department: Brockton Police Department 

Name and Rank of Submitting Officer: DONOHUE, PATRICK s 


Police Reference No,: 



380 DOC ft R013424 


Defendant(s) Name (last,first,initial): 



To be completed by Submitter To be completed by Lab Personnel 

Description of Items Submitted Gross Weight Lab Number 


1) PLASTIC BAGS UNK WHITE POWDER (QTY: 19) 
UNK WHITE POWDER (SI8036 ) 


2) PLASTIC BAG UNK BROWN POWDER (QTY: 1) 
UNK BROWN POWDER (S18037 ) 


3) PLASTIC BAGS UNK WHITE ROCK (QTY: 7) 

PLASTIC BAG UNK WHITE ROCK (S18038 ) 


4) UNK WHITE ROCK (LOOSE SUBST) (QTY: 1) 
PLASTIC BAG UNK WHITE ROCK (S18039 ) 


/Si'?0 














Date Analyzed: J}£Q o § 2010 


City: Brockton Polite Dept. 
Officer: Detective PATRICK DONOHUE 
Def: 


Amount: 

No. Cont: 19 Cont: pb 

Date Rec’d: 11/24/2010 
Gross Wt: 15.70 


Subst: SUB 


No. Analyzed: t 
Net Weight: 

# Tests: 


Prelim: C^CCocajl.)^) 


Findings^;^^ 





Date Analyzed: 0E q 0 g 2m 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



AGENCY 


ANALYST 

--7- 


No. of samples tested: 


Evidence WL 


PHYSICAL DESCRIPTION: Gross Wt { i^: \ U S <g 

(Ji>NvVe | ca-fK" CVv/^V^^Ou^5, J v-o<e® ross Wt ( ):_ 

' ^ Pie’®* Pkg. Wt:_ 

Net Wt: 


XUa.c^z. 


Oyv<^p_ -v, O^CjSS ^ 3 . U 




, ,, 'S CKtKW 

OOevYWr fVS\OH H0l3«0i. 

O'Wchj-s. rov One? II T.S'-i^ S'iLjCi 


es &Si ci-E vV ^>WS — ^ » C> S ^ *7 
c^pcj S'S* c,,J ' r \\^v > }'» UO 


PRELIMINARY TESTS 

Soot Tests 


MIcrocrvstaHIne Tests 


Cobalt 

Thiocyanate ( 4 -) -y 

) Marquis_ 

Froehde's 

/" u __ 

j -y Mecke's__ 


Gold 

)1_ Chloride Jy, _ 

I L. TLTA ( y) V 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS £ o co-iV 
DATE \ L- B ~ I O 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS CO Ccc 

MS 

OPERATOR PCS _ 

DATE O-g-VQ 


Revised 7/2005 
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Sample #: 


# samples tested: ]2^ 


# 

Gross 

Weight 

Packet Weight 

Net 

Weight 

# 

Gross 

Weight 

Packet Weight ■ 

Net 

Weight 

1 

Om CAT- 

n. axP 

n.;oS\S 

26 




2 




27 




3 

: n . mSo5 

o o~i °f\ 

o-T>Sot=, 

28 




4 

n .Snip 

O \Q\1~ 

o ■'^IbX. 

29 




5 


O O c iMZ. 

o . 

30 




6 

O-'s^Z- 

O OS \X 

oaaio 

31 




7 

! 0-H3XZ 

n- trftlo 

<d. 3-S2U 

32 




8 

0 . 


o ■ 

33 




9 

r}.u.o%4 

o ■ cnoo 

p • M 

34 




10 

o .UcnS' 

OOT51 

£> . ^Xb 

35 




11 

O v 

,0-0% ib 

0' 'SSbc, 

36 




12 




37 




13 




38 




14 


X ~ 


39 




15 


* c 

b~%2> Ml 

40 




1 16 


Cx) 18- 

b■o\S$ 

41 




17 




42 




18 



1 

; 43 




19 




44 




20 




45 




21 




46 




22 




47 




23 



, 

48 




24 




49 




25 




50 




Calculations^- 

„ b.o^s-v V - 
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DRUG POWDER ANALYSfS FORW! 



SAMPLE if 
No. of samples tested 


AGENCY 


ANALYST 
Evidence Wt 




PHYSICAL DESCRIPTION: Gross Wt ( ); to. 

Gross Wt { ):_ 

^ v Pkg. Wt:_ 

Net Wt: L \^XSQ 

(N^sUi V - M \ S M 

COevV\^r- 

qV, <x>~o. v-i>\ o\\o \ s T. "S ^ 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate (4-) 
Marquis V 
Froehde's ^ 
Mecke's 


MIcrocrvstalHne Tests 
Gold 

Chloride _ 

TLTAj_ l _ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS 

DATE iO 


v/ 


& 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS WQAO 
MS 

OPERATOR _ 

DATE VX- 3r~ \ Q 


Revised 7/2005 

Folk_OIG_PRR_026496 












PHYSICAL DESCRIPTION: 


0<y? cWy 

S. 

'"I 


Gross Wt ( ~?): \ • Z % & 2_ 

Gross Wt (l_ ): r> . 2 Su3> 
Pkg. Wt:_ 


QV\c<j>-cs ^n^wO \ \ X "S 3Li\ C-\ i L-L^ 


Net Wt: 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 


MIcrocrvstaHlne Tests 


Cobalt 

Thiocyanate ( —) -V~ 

Marquis_- 2 , 

—* 

T- Froehde's 


Gold 

Chloride ’V' 


2— TLTA 


OTHER TESTS 


2 ^.Mecke‘s 


PRELIMINARY TEST RESULTS 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 


RESULTS Cococ^ 


DATE il-3-JO 


MS 

OPERATOR 




DATE 




Revised 7/2005 
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Sample #: 



Calculations: ^ „ 

y/ c*' 

- I.OSJM 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



AGENCY ^<\DCVC\^ 


ANALYST 


No. of samples tested: 


Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 






\oos.C 


Gross Wt { ):__ 

Gross Wt ( ):__ 

Pkg. Wt:__ 

Net Wt: Q . 

OQtV\a_V ~ O 


Pi<3>\o^\ Hn \3,XSo ~i_ 
CA\ t_vjs V?>vo\v.o> \ V *2_ S> S> V ts,*^ 


PRELIMINARY TESTS 
Soot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ^ V~ 
Marquis -> 
Froehde’s 
Mecke’s 


MicrocrvstalUne Tests 
Gold 

Chloride_As_ 

TLTA (-) -V- _ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS TO 

DATE \±z^z±±> 



GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS 
MS 

OPERATOR OC^ _ 

DATE g-^O 


Revised 7/2005 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759104.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 7 Dec 2010 10:16 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


'Abundance . ' .TIC: 759TO4.D' 

j 3000: I 


2500; 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***N0 INTEGRATED PEAKS*** 



759104.D Thu Oct 27 09:56:53 2011 Page 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2 010\SYSTEM4\12_ 07_10\759105.D 
DCS 

7 Dec 2010 10:30 

HEROIN STANDARD 

5 

DRUGS 

RTE 


!Ab undance 

I 600000- 

j ; 

| 600000- 

I 400000: 

I 300000= 

I 200000^ 

I 100000: 

hme- : > _° 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4,60 ’ 5.6o 


TfCT 7591051) 

6|65 

| 


sio eicT^7.00 "bib abb" bio ^aoo bio 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


6,651 


1104019 100.00 100.00 


759105.D Thu Oct 27 09:56:59 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759105.D 

DCS 

7 Dec 2010 10:30 

HEROIN STANDARD 

5 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


6.65 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 '99 


Abundance 


j 4;3 

; ! 

80 | 

60 | 

i 


Av^geWWOrto^ 759105^0 (-) 


268 


327 


310 


369 


40! ,! 

: :! 


81 





215 



|. 


i 

j 

; 

20. II 

59 

j'jil 

70 1 

94 

115 146 

162 









1 j ! 

o : !! • 

i f 'i 

i 

U.V, l.i 

128 ! : 

y I'M i Ti 


™ 1* 

,i • 186 l, 

f j. 226 238 253 

i-.i , . j' 

284 

! 

-i , ,'i‘- 

280 

296 


; 341352 j|l f 

405; 

m/z--> 40 

6b 

so 

100 

120 140 

lS 

180 2bo 220 240 260 

300 

320 

340 

360 360 

'460 1 















Abundance 






M: HEROIN 







! f 














80 ! 

i ! 1 














i i j 

! 










327 



i J i 







268 






60 i 

I i \ 













i 

; 1 | 

40 j . 







215 


310 

■ 


369 

| 

20 || 


81 

94 

115 146 

162 

j 

174 

; 197: 

, 136 Si ; 







; 

j : J 

! ol J-7 - i 

m/z~> 40 

59 

■ -it ■ i 


f | ]. ,i, 

; 128 

UiV iUl. i ; 

; | 

! 226 

;S ] j 238 253 i: 

c! i'l j;V ,!. j! 

284 

! 

: :: 

298 


; 341 


i 

60 

80 

100 

120 140 

IS' 

180 200 

220 240 260 

280 

360 

So 

'346 

360 380 

400 | 

759105.D 




Thu Oct 

27 

09 : 57 

: 00 2011 



Page 

2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2 010\SYSTEM4\12_07__10\759106.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 7 Dec 2010 10:43 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 


759106.D Thu Oct 27 09:57:04 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759107.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^MOec^^UO 10:57 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 7 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance - • ... .TfC;759T07,D 

| j 6=65 

i 200000; 


1500001 

iooooo; 

50000; 


;Time~> 2.00 2.50 3.00 

3.50 4.00 4.50 ' 5 O0 

5.50 

6.00 

6.b0 ’ 7.00 ' 7.50 8.00 ' 8.50 9.00 9.50 ' 






Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

6.647 

391019 

100 . 

00 

100.00 


759107.D Thu Oct 27 09:57:09 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\7591G7.D 
DCS 

7 Dec 2010 10:57 


A 

7 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 6.65 C:\DATABASE\SLI.L 





HEROIN 



000561-27-3 

99 

Abundance 

j : 4 :3 




.-.. • 

AverageofB^OSTo B.7T0" min.: 759T07.D (-) 



. 

i 80 i ; 







327 


60ij 





268 




! 40 j ; 


81 



204215 


310 

i 

369 


j 20; 

o- 

59 

j ii 

1 ! " 

94 

115 146 

j- 128 ; 

j h; k ; |ji! 

162 | j 

j 174 j 

186 . t j :■) I; 2,28240 253 : 

■ 284 

298 ; 

! 

348 / 

406 : 

40 

sb 

80 

i 00 

i 2 o Uo' 

160 ’ 180 ' 200 ' 2^6 240 260 

280 

300 3<?0 

'340 360 36o 

400 | 

Abundance 

i 4:3 





.#17 HEROIN 




i 

801 j 









| 

80; ; 





268 

327 

1 

' 

1 40 ; ’ 


81 



215 


310 

!| 

369 

i 

j 

; 20 I ; 

o l 4 

59 

7= . \ : 

j i i. 

94 

j j i; . i, 

115 146 

| 128 • ! 

162 • I 

,174 

1; ; ; j 197; , i 228 24o2 53 7 

284 

i 

298 

341 


m/Z'~> 40 

60 

80 

100 

120 140 

i&J' ISO 1 200 220 240 ‘ 260 

280 ' 

300 320 340 360 380 

40° j 

759107.D 




Thu Oct 

27 09:57:09 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q4-2010\SYS.TEM4\l2 07 

10\759108.D 

Operator 

DCS 


Date Acquired 

7 Dec 2010 11:10 


Sample Name 

BLANK 


Submitted by 



Vial Number 

1 


AcquisitionMeth 

DRUGS 


Integrator 

RTE 


Abundance 

...TlC;759i08:D 


2500! 



2000; 

i. 

■I 

l.lil; .1. ( .Ij j, si, „i j .1,1 || j|,;| 1 ijinli, . . ! 

I 

. fi IL llJl J|ij 

Sin, f 11 li BikiJ j 1 Ni l k' 

15001 

i 



IQOOj 

i : 



500;! 

i i ill. DPT 



j 1 , \ . . . , : ,-r : :• . , . ... .. . ...... 


CM. fU .[iifyni.iJJujjtm 


• ,. ...-.-...,..,. ..j. .-.-.... ..,.,., . | 

Time-> 200 2.50 3.00 

3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.60 9.00 9.50 j 

Ret. Time 

Area Area % 

Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


759108.D Thu Oct 27 09:57:13 2011 Page 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q4-2010\SYSTEM4\12 07 10\759109 

Operator 

DCS . 

Date Acquired 

7 Dec 2010 11:24 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 


Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

DRUGS 

Integrator 

RTE 

Abundance 

^ .T1C:759T09.D'.■. 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


759109.D Thu Oct 27 09:57:16 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12 

DCS 

7 Dec 2010 11:38 

HEROIN STANDARD 

10 . 

DRUGS 

RTE 


07 10\759110.D 


] 600000: 

I ! 

5000001 
400000! 
300000j 
200000 ! 
100000 : 


Titr753TiTny' 


6165 


:Time~> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 6.00 5,50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.652 

1113356 

100.00 

100.00 


759110.D Thu Oct 27 09:57:20 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile-. 


File Name 
Operator- 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759110.D 

DCS 

7 Dec 2010 11:38 

HEROIN STANDARD 

10 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.65 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 


1 4;3 


Average of W.m to 6T477nIn.: mi T0JD {-)' 


80 ^ 

60 

i 

40 

20 : 


204 


70 


94 115 


146 


162 


131 Ml: 181 


268 


327 


310 ; 


m/z~> 40 60 80 


1 


i 226 253 i'i 284 


369 


352 1 


405 


lOO W ild 760^ 240 W 2&(f 300* 320 340 36o"380 400 4M 44o’ 


479 


Abundance 


j 4:3 


W1THER01N 


SOI ! 


60 


288 


327 


401 


20 ; 


Q r 


81 


59 


215 


ij ¥ 


115 145 

1 131 |S ij 


162 

: i ; 181 


197 : : i i 


238253 


284 


310 


341 


369 


:m/z-> 40 60 80 ICO lio 140 160 180 200 220 240 ^260 230 300‘ 320 ’ 340 3^0 380 400 420 440 460 


759110 .D 


Thu Oct 27-09:57:20 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759111.D 

DCS 

7 Dec 2010 11:52 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


759111.D Thu Oct 27 09:57:24 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q4-2010\SYSTEM4\l2 07 10\759112 

.D 

Operator 

DCS 


Date Acquired 

7 Dec 2010 12:06 


Sample Name 
Submitted by 

COCAINE STANDARD 


Vial Number 

12 


AcquisitionMeth 

DRUGS 


Integrator 

RTE 


Abundance 

.. TiC:'"759112.D" . 

-. '.•> $ ■ - - 

! 1400000} 

! 1200000} 

1 1000000} 

! 800000 ; 

600000 

; 400000 i 
f 200000 

i o' ■ 

Time-> 2.00 2.50 3.00 

4j74 

] 

j 

\ 

i 

\ 

i. 

! 

h 

! 

’ 3.50 ’ 4.00 4.50 ' 5.00 ' 5.50 ' 6.00 ' ' 6.50 ' 7.66 ' ’ 7.S5 

' 8M 8.50 9.00 9.50 ’ ’ j 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.742 

1503605 

100.00 

100.00 


759112.D Thu Oct 27 09:57:28 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_02651 1 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759112.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 7 Dec 2010 12:06 

Sample Name : COCAINE STANDARD 

Submitted by : 

Vial Number : 12 

AcquisitionMe t h: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.74 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759113.D 

DCS 

7 Dec 2010 12:19 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 


Abundance TfC: 759113,D 

! 2500; 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


759113.D 


Thu Oct 27 09:57:31 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_026513 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07__10\759114.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 7 Dec 2010 12:33 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 14 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 



2500000i 
20000001 


1500000 


; 1000000; 

j 500000| 

0 ._ 

3.96 

1 

;! | 

,;V 1 II 

$ ii 



fTime-> 2.00 2.50 

3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 

5.50 6.00 

6.50 ‘ 7.1)6 ’ 7.50 8.00 8.50 9.00 ‘ 9.60 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.960 

1130923 

23.21 

30.23 

4.748 

3740862 

76.79 

100.00 


759114.D Thu Oct 27 09:57:34 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 026514 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\l2_07_10\759114.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 14 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


^^Dec^OlO 12:33 
ASD 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.96 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 96 


Abundance 


Average of"33*34To 4.TJ93 nm:759114.D (-)“ 
148 


80 


60; 


73 


101 


204 


40; 


121 


20 i 


0 


51 


42i 


63 


89 


m/z-> 40 

Abundance 

80 \ 


• : ,81 .'ll 

i‘ ■ i : I : : Ift 


110 


; 129 


iLlJ., JAL 


176 

137 : ■!; 157 166 : 187 




234 


261 


281 298 ; 


50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 itO l60 190 260 210 220 230 240 250 260 270 280 290 30O 

204 ; 

148 : 


60 i 


40; 


201 


73 


101 


51 63 


89 


0 • 

m/z--> 40 


181 


127 


117 


176 


109 ■ j j 135 , j. 157 167 i 185 


50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 1 60 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 360 i 


759114.D 


Thu Oct 27 09:57:35 2011 


Page 


Folk_OIG_PRR_026515 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759114.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^^ec2010 12:33 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 14 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.75 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759115.D 

Operator ■ : DCS 

Date Acquired : ^^Dec^2(^) 12:46 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 15 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance 

i ; 

| 3000000! 

i 2500000: 

! : 

| 2OOOOOO; 

I 1500000| 

; 1000000j 

I 500000; 

! : 

:Time-> ° 2.00 2.50 3.00 3.50 


TfC7759TT5.D 

4174 


3.96 


4.00 4.50 5.00 5^0 6.00 ' 6.50 


7.00 7.50 a60 6,50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.962 

991460 

20.17 

25.27 

4.744 

3923268 

79.83 

100.00 


759115.D Thu Oct 27 09:57:39 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 026517 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4~2010\SYSTEM4\l2_07_10\759115.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 15 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


^^e^OlO 12:46 


Search Libraries' 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABAS E \PMWJTOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 3.96 

C:\DATABASE\NIST98.L 





Imidazo [ 2 ,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6 -tet 

006649-23-6 

96 

Abundance 

i ; 

AveTage oT379~351d"'C073~min”.”:'759116.D (-). 

148 


.. ; 


80 


60! 


40; 


20 ! 


204 


73 


101 


121 


40 

0 V 

im/z-> 40 


Abundance 


51 

I 


89 


§9 U 


(\}Tr >7 } - \ <_135 | 159 ! 187 246 _ 2t>7 281 3 b 3 39t> j 

eb ’ so 100 ibo" i 4 o 160 iso 206 220 240 260 260 360 320 340 360 380 j 


176 


187 


246 267 281 


353 


395; 


W4039: Trnida2G[2,1-6]tfiiazo1e‘,' 2,3^‘5.BTetfaTiydro-S^pjjGny 1- 
294 


80 


80 


148 

i 


40' 


20 : 


0 ; 


73 


101 


51 


89 

ef? Li is 


116 


127 

1 


176 

. 1.59 i 189 


m/z~> 40 60 80 100 120 140 1^0 180 ' 200 220 240 260 200 300 3^0 340 360 380 

759115.D Thu Oct 27 09:57:39 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_026518 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4 -2010\SYSTEM4\12__07_ 10\759115 .D 
DCS 

_ 7 Dec 2010 12:46 



Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.74 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


{Abundance 


80: 


60 


40; 


82 


“Average of 477131o 4.845“rrflh.; 759Tf5. 0 (-' 


182 


94 

! 105 


20 ; 


42 


51 


68 


s|. i 122 

1,113 J„ 138 


152 166 

n 


198 272 

| 208216 230 242 253 l 


303 


288 


m/z-> 40 50 60 70 8b 90 l6o 110 120 130 140 150 160 170 180 lOO 200 210 2i0 230 240 250 260 2ft) 280 200 300 


Abundance 

82 


IROrCOCAINE 

SO j 

i 

j 


182 

601 

i 


| 

40: 

94 

!j 105 


i 


201 42 


51 


68 


122 


/ ,114 


135 


152 166 


198 


214222 


244 259 


272 


303 


m iz-~> 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 lOO 200 210 220 230 240 250 260 270 280 20O 300 


759115.D Thu Oct 27 09:57:40 2011 Page 3 


Folk_OIG_PRR_026519 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759116.D 

DCS 

7 Dec 2010 13:00 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD 

16 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
i 3500000: 

i 3000000 

I ; 

I 2500000: 

| 20000001 
j 1500000; 

| 1000000 

% I 

soooooi 


3.96 


4i75 


TFC": 759TT6.0 


jTlme--> 2.00 2.50 

3.00 ' 3.50 4.00 4.50 5.00 

5.50 e.bc 

6.5o 7.bo 7.5o a.bo s.5o 9.00 9 , 60 ' 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.962 

1235744 

22.37 

28.82 

4.745 

4287181 

77.63 

100.00 


759116.D 


Thu Oct 27 09:57:43 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 026520 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759116.D 

DCS 

7 Dec 2010 13:00 


ASD 
16 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.96 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 005036-02-2 97 


Abundance 


Average of3793'61o 4:0“631rnn:; 753Tf£D f)' 
148 


80! 

60 

40; 


73 


101 


121 


204 


hi/z-> 


2 o\ si ; mil ; ; i I- 

i • * 63 m ;• •;! m ; i 

Uii j I i. !, !.! iij .j; ' ;; 176 (, 

oL r i .:. “luiL fcijL ,.i/.ii,:/II 1 .,l/ 1 J 1 ; l 58 L 187 221 

40 60 80 l 60 120 140 160 l80 200 220 


253 267 281 
240 260 280 360 


344305 j 
320 340 i 


Abundance 


80 


#840391 [midaz6(2;i-6](fiiazdle 1 ^a.Sie^elrabydro^pfienyl- 

2Q4 

148 


60, 


40! 


73 


101 


20 i 


0^: 


127 


51 63 i 


89 


117 


176 

.137 , 158 ) 189 


ta/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


759116.D Thu Oct 27 09:57:44 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_026521 










Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759116.D 

DCS 

7 Dec 2010 13:00 

ASD 

16 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.75 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


82 


Average of 4.713To 4JSB7 min.: 759T 1'67D" f) 


60 i 

i 

60: 


182 


40! 


94 


j 42 

;l | 


j 

i 


j j 55 07 ; j 

\i ; 

7 ! 122 

: : 108 

135 

! 

152 166 i 

198 

40 60 80 

100’ 1^0 

140 

160 l80 

200 


303 

272 | 

214 230242254 ; 288 I 


331 355 


407: 
400 ' j 


Abundance 


80; 


60- 


40 




94 


■^297 COCAINE 


182 


20 


j 42 


i 55 68 ! || 108 122 ^ 152 166 f 198 272 303 ! 

: 0 :,j. r;.^ _ 135 „ _ 1 ” $ 214.244 259 j._j..; 

40 60 80' ICO 120 Uo 160 1&> 266' 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 j 


759116.D 


Thu Oct 27 09:57:44 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR 026522 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759117.D 

DCS 

7 Dec 2010 13:13 


ASD 

17 

DRUGS 

RTE 


Abundance TIC: 7591177CT 

i 4i75 

i i i 

4000000! \ 


\ 3000000; 


2000000 


1000000 


[rime--> 2.00 2.50 

3.00 3.50 4.66 4.50 S.Oo 

5.50 6.00 

6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 ' ' 9.66 j 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.964 

2373982 

25.72 

34.63 

4.752 

6855338 

74.28 

100.00 


759117.D Thu Oct 27 09:57:48 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 026523 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcguisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759117.D 

DCS 

7 Dec 2010 13:13 


ASD 

17 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST9 8.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.96 C:\DATABASE\NIST98.L 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2 ( 1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

006649-23-6 

97 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

005036-02-2 

96 


Abundance 


80 i 


60; 


40 


73 


148 


Average of 3.933 fd 4.a8Trnin.; 759T17 D (-) 


204 


101 


121 


20; 61 


O' 


89 


i J 176 h 

.132 t : 159 j 189 : 217 239 267 281 303 


407 


#84039; ImfcJazoI?, l-bJlffiazoTe’ 2~,3,5,3-tefra hydro - 6-pfi e ny i - 
204 


m/z-> 40 80 80 100" 120 140 160 180 260 2 iO 240 260 280 300 3^0 340 360 380 400 

Abundance 

| : i48 

; 80; 

60: 


40 


20 


0 


73 


101 


127 


51 


89 


116! 


176 


189 


m/z~> 40 60 80 100 12<T 140 160 180 2&0 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 | 

759117.D Thu Oct 27 09:57:48 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_026524 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\l2_07__10\759117.D 

DCS .. 

7 Dec 2010 13:13 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD 
17 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


4.75 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


82 


Average of 4,71"5To“4”837“mTn759117XT{-) 


60i 


40.i 


20 ] 


182 

i 

\ 


94 


105 


42 



\ ! 

55 68 

; 1 

\i 

i ; 

122 

jm/z~> 

0 . 

40 

60 

80 

100 

120 

Abundance 


82 




80 1 





; 

60 i 






40 


1 

94 

i 105 



20! 42 

55 68 

\ ; ; 

i i ! 

! . i 

122 

m/z-> 

olJi- . 

40 

6° 

80 

100 

iio 


303 


138 


152 166 


198 272 

208 221 242 253 286 


327 


362 


120 llo 160 180 200 220 240 ’ 26 O 280 300 320 340 360 

. TfZSTCOCAINE . 


182 


198 


272 


303 


135 152 16(5 214 244 259 

140 1^0 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


759117,D 


Thu Oct 27 09:57:49 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_026525 










Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759118.D 
DCS 

_^Dec2010 13:27 

ASD 

18 

DRUGS 

RTE 




4:75 


TIC‘V59f 1BT0 


3000000: 


2000000 ! 


1000000 


3.96 


blme--> 2.00 2,i50 

3.00 ' 3.50 4.00 4.50 ' 5.06 

5.50 6.00 

6.50 7.bo 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.962 

1246787 

20.55 

25.87 

4.750 

4819579 

79.45 

100.00 


759118.D 


Thu Oct 


27 09:57:52 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_026526 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


P:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759118.D 

DCS 

7 Dec 2010 13:27 


ASD 

18 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMWJTOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.96 C:\DATABASE\NIST98.L 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

006649-23-6 

97 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5 ,6-tet 

006649-23-6 

97 


Abundance 


Average of T.93Fto 4:0387™;;759T1 $.U ft 
148 

i 

80 i 


{ 

60: 

73 

101 

204 

; 40 ! 

i ; 

i 121 

i \ 

20 i 51 

: : 89 S; | 1 





\ j ; .j : |< 

° 40 ^ eb ' ao ^100 


i M - lj 176 :! ! : 

; :U : 135 j, |60 j 189 j 267281 ^ 429 

120 140 1 lb6 180 260 220 240 2^0 2^0 3^0 3io’ 340' 3^0 3^6 400 420 j 


Abundance 

W4CJ3'9: Tmfdszop, 1 -BJtlTiazdleT '2:375 J 6-letra'T>y d ro-6-pheny f- 
204 



148 | 


• 80! 

1 j 


60 i 

i ! 


I 40 i 

j i 

--4 

. CO 

.O 

j 

20 ? 

j i 127 j J 


i oU 

! 89 : ! ; i 

51 ;• : 1 176 

■ l P 115 J, ; 189 



\ O' j.—l,.-- 4... it ... . ! ....Ill.. __.., .,.,......., ,...,., .... .. ...... ,.,,... ; r ,. . 

m/z~> 40 60 ~80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420' 


759118,D Thu Oct 27 09:57:52 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_026527 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759118.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : _ 1 Dec 2 010 13:27 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 18 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C :\DATABASE\NIST9 8.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.75 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



Folk_OIG_PRR_026528 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759119.D 

DCS 

7 Dec 2010 13:41 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


759119.D Thu Oct 27 09:57:57 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_026529 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4~2010\SYSTEM4\12_07_10\759120.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 20 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


^^De^2010 13:55 


Abundance 


TIC: 75912(10 


4000000' 

| 4 

4|75 



; i 

\ 3000000 

j 

i 

j 



| 2000000' 




j i 

3.98 | 



i 1ooooooj 

i s 

j 0- —: •. v 

i 

• .I 



fnme-> 2.00 2.50 

3 00 3.50 4.00 4.50 5.t)0 

5.50 6330 

” 6^0 7.00 7.50 8.00 8.50^ 9.00 ' 9.50 ’ ' ' j 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.961 

1296555 

21.06 

26.69 

4.749 

4858592 

78.94 

100.00 


759120 .D 


Thu Oct 27 09:58:00 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_026530 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759120.D 
DCS 

^De^OlO 13:55 
20 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


\DATABASE\SLI.L 
\DATABASE\PMW_TOX2.L 
\DATABASE\NIST98.L 


Library/ID 


Minimum Quality.- 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


3.96 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


Abundance" 


Average of 3.936Tto 4IFSSTmin.: 759120. D( -) 
148 


'.110/ J: Mo jj 157 168 187 


q : _; i 1 • :;; :. ? : ■■. y t [ • ; # ; ^ • I j J_ ;; ; , : ^ f I . '■ ■: U ; [ . u 1 ^ • ; i' 1 •' I f =: : • : 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 ISO 190 20o' 210 220 230 240 250 260 270 260 

Abundance W84T0397 [i®azol2,1 -bltfilazole, "2,3 

; 204 

! j 148 


401 



73 


101 


20 ; 



i 



127 

0 v 


51 

.i.-.; 

63 j ; 

iti ;: : p;81 

89 

j i 

J 4109 

; 1 | 

117! ; ; 

.j j. j, 135 _ | 


40 

50 

60 70 80 

90 

o 

o 

-o 

’ 120 130 140 I 

759120 

.D 



Thu 

Oct 

27 09:58 


Page 


Folk_OIG_PRR_026531 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name ‘ 
Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12 _07_10\759120.D 
DCS 

7 Dec 2010 13:55 


ASD 

20 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.75 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


a? 


Av¥rageoT4.T1 Tio 478287®.:759T20.tJ (-) 


80; 


60 


40 


20 i 


42 
i 51 


68 

0 t .-f i+T ; :L'! r 'rU . ,'rijT 


m 


105 


122 


182 


138 


152 168 

r 1 #; i i r 


303 

198 272 

[ 208 222231 243 253 i 283 293 [ 328 


m/z~> 40 50 60 70 80 00 100 110 120 130 140 150 160 170 180 iOO 200 210 220 2.10 240 250 260 270 280 230 300 310 320 


Abundance 


82 


■#29rCO“CATNE' 


80! 


60; 


182 


40 : 


94 

1 105 


20 ; 42 


51 


68 


O' 


122 

| 135 1 52 166 


198 




214 


244 259 


272 


303 


in/z~> 


40 50 60 70 80 90 100 lib 120 130 140 150 160 1 70 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 2^0 290 300 310 320 


759120.D 


Thu Oct 27 09:58:02 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_026532 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759121.D 

DCS . 

7 Dec 2010 14:09 


ASD 
21 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

j 4000000| 


TiC: 759*121D 

4|75 


| 3000000: 


20000001 


1000000 ; 


3.96 

| 


I 2.01 


fTime-> 2.1)0 2.50 

3.00 3.30 4.00 4.50 5.66 

T 5.50 6.56 

' 6.30 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 j 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.012 

183040 

2.45 

3.26 

3.964 

1685855 

22.54 

30.05 

4.752 

5611045 

75.01 

100.00 


759X21.D Thu Oct 27 09:58:05 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_026533 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File-. 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759121.D 

DCS '.~ 

7 Dec 2010 14:09 


ASD 
21 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 2.01 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 000000-00-0 96 
MDA-M (desmethylenyl-methyl-) ME @ 000000-00-0 37 
Metipranolol-M/artifact AC 000000-00-0 23 


Abundance Average of 1 .'991 fo 2.092 min.: D (-) 

i 152 

i 805 j 

! , j 

! 60' 


40 


20 ! 


42 


82 


57 


94 


122 


51 


65 


70 


77. 


106 


138 


89! 


100 


) iM jjj iii 117 jji^. 


130 


181 


166 


40 45 60 55 60 65 70 75 80 85 90 9S"l6(j 105110 115 120 Vi5130 135140 145160 155160 165 lt0 175180 185 | 


Abundance ...1*3574: ‘€ocaine-P/artifacf-rea VT5S 

i | 1$2 

| 801 | 

! 801 


40; 


20 ! 


82 

i 


94 


02.,. 


106 


122 


138 


166 


181 


vnfz—> 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110115120 125130135140 145150155160 165170 175 l60 185 


759121,D Thu Oct 27 09:58:06 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR 026534 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_0 7_10\759121.D 
DCS 

7 Dec 2010 14:09 


ASD 
21 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PfC# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.96 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo [2 ,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


'Abundance 


80 


60 


40 i 


20 \ 


61 


73 


42< 


63 


101 


89 


AverageoT37937 r to4705^min,;75012"1D“(-) ' 
1^8 


204 


121 


. .it Jim ;!* 1 i; i 109 jj, ^137 

r-i'i i • •••; -wV; H'ri'JVi-ri r : !-HH 1 -■ uirrr. 


Hi 157 

1 H- hfp- .-V. 


176 


; 0 . ( .. t .... . 

m/z-> 40 50 60 70 8b 90 100 110 120 130 140 150 ibo 170 180 190 200 2l0 220 230 240 250 2&> 270 280 


188196 j||| 


253 268 281 I 


Abundance 


m 


60: 


#84039: fmTdazo[2,1-b]tfiiazoie, Z3,5;64eifabydro-6-phenyb 

2Q4 

148 


40; 


20 : 


73 


51 63 




101 


127 


89 


117; 


LlQ 1 


nVz- 


,!;i, 109 J, J35 1 J;_ 


176 

Si 157 167 i 185 


:-> 40 50 60 >'o 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 100 200 210 220 230 240 250 260 270 280 j 


759121.D 


Thu Oct 27 09:58:06 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_026535 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_ 07_10\759121.D 

DCS . 

Dec 2010 14:09 



ASD 

21 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST9 8.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 4.75 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 


60: 


401 


20 


42 


8? 


105 


68 


122 


Average of 47T5To 4.828 mi a: 75912T,D' (-) 


182 


303 


138 


152166 


198 


272 


I 212 230 254 ! 288 


355 


402 


480; 


Wz~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 2^0 280 366 320 340 360 380 400 420 440 4^0 480 


Abundance 


80: 


60 ' 


40' 


20 


42 


8? 


1 105 


"#29T COCAINE 


182 


68 


: 122 198 303 

Q _ _ ^ J y j, ; 138 ^ r ! 214 244 ; f J ..._ . .. ...... ... j 

m/z-> 40 60 80 i6o 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340' 360 380 4<Jo 420 440 460 480 


759121.D 


Thu Oct 27 09:58:07 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_026536 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12JD7_10\759122.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 22 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator RTE 


^^De^2010 14:22 


Abundance 
j 3500000j 
j 3000000! 

: 2500000j 

: ] 

j 2000000j 

! 15000001 

I iooooooi 

| 500000i 

i ! 2.01 

j OS-fr-W 

T?me~> 2.00 2.50 


TIC: 7591~22.D~. " .I 

4| 75 j 

! i 


i 


3.96 


i ! l 

1 ) 

3.00 3.50 4.00 4.50 ""5.60 "5.50 'i.boT 6.50' ’ AOO TM 8.00 a50 9.0o" 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.013 
3.959 
4.747 


182134 3.20 4.22 
1183222 20.81 27.39 
4320212 75.99 100.00 


759122.D Thu Oct 27 09:58:10 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_026537 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759122.D 

DCS 

7 Dec 2010 14:22 


ASD 

22 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


PK# RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


2.01 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 

MDA-M (desmethylenyl-methyl -) ME @ 

Metipranolol-M/artifact AC 


000000-00-0 97 
000000-00-0 38 
000000-00-0 35 


'Abundance 


Average of i .'98ET to 27076 mm : 75012270 
152 


80 ( 







601 







401 







42 


82 




j 181 

20 j j 

57 68 

94 

122 

138 

i ’ | 


j }’ 


106 

;i 

\ 166 \ 

0- ik- 

40 

" 60 ’ 

8b 

100 

120 

140 

^ 160 180 


Abundance 


80 i 


207 


¥3574; CocaTne^M/artiFact -H20 
152 


401 ! 


P753 


m 


40* 


20 ; 


01 


82 

j 94 


122 
106 : 


181 


138 


166 


'rn/z-> 40 60 80 lOo 120 140 160 180 20O 2^0 240 260 280 300 320 340 360 380 400 

759122.D Thu Oct 27 09:58:11 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_026538 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 

Operator 
Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759122.D 

DCS 

7 Dec 2010 14:22 


ASD 

22 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST 9 8.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 


3.96 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 


2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 

2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 

2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 



148 

Averageof379’3"3 to 47070“ m: 759T2'ZD> f) 


801 



j 




1 j 

60i 

j 

" <LO 

o 



■*? 

CD .-.- 

CM 


40^ 

l 

121 

! 


_ 


20 j 

51 j; !, 

j i 

j 

- 



! 0 \ X 

1 .:.!, : ■ 88 , ij! 

j i | 

I 35 ! 161 

176 
; 189 

233 250 267 281 

. ' . t ..463 

m/z-> 40 

60 80 100 

120 

140 160 

180 266 220 240 260 280 300 320 340 

360 360 40o’ 420 440 460 


Abundance 




#87039: Imldazol^.l-bjlhiazole, 2I3,5]B-folfahydro-6-phehy!- 

204 ■ ; 




148 j ; 

80; 




| i 

60; 




; j 

j ! 

40 

73 

101 


j j 

20 : 



127 1 

| j 

; 51 

! 0 ,j ._L„4r- 

■ 0 . 

i 


176 3 | 

• .. 1 189 3 . r l . ( .. . . . .. . .. t .. . ...; 

m/z-> 40 60 

80 

100 

lio 140 

160 180 260 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 


759122.D Thu Oct 27 09:58:11 2011 Page 3 


Folk_OIG_PRR_026539 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759122.D 

DCS ." 

7 Dec 2010 14:22 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD 

22 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C: \DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


4.75 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


82 


Average of 47T5To AM3 rninT: 7mf22X} {-] 


80! 


60; 


182 


40; 


20 


42 


,56 68 


i 94 


105 


122 


198 


303 


272 


0 , :ji ,, 135 152 166 ,;! : 208 222 238 258 J 288 367 

hl/Z--> ^ 40 60 80 100 120 140 160 l80 2<i)0 220 240 280 280 ’ 36o 320 340 360 


Abundance 


82 


#2"9: "CDCAINE 


80! 


60 i 


182 


m/z~> 


40; 

20J 42 j 

1 i 65 66 i 

O' hi.icbi.h-. L 


94 

; 105 


122 

■ i 

135 152 166 

198 

214 

244 

259 

272 

303 

J 

120 

140 160 180 

200 

220 

240 

280 

280 

300 320 340 36o 


759122.D 


Thu Oct 27 09:58:12 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_026540 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759123.D 

Operator DCS 

Date Acquired : _7 Dec 2010 14:36 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 23 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance.... . TIC: 759123.0' 

4,75 

3000000' | 

; | 

2500000, j 

2000000i 


; 1500000: 


i ioooooo 


! 500000: I i! 

\ \ = is 

I 2.01 I $ 

!rime-> ^66 ’ 2.5o 3.oo 3.16 4.0o 4.50 ' s.OcT 5lso 6.50^ 7.oo 7lo 8.5cT~aS6 9.bo~^ak> 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.011 179411 3.91 5.09 
3.958 876674 19.13 24.85 
4.746 3527716 76.96 100.00 


759123.D Thu Oct 27 09:58:16 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_026541 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759123.D 

DCS 

7 Dec 2010 14:36 


ASD 

23 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


C:\DATABASE\SLI.L 
C: \DATABASE\PMW_T0X2 . L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


1 2.01 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 000000-00-0 98 
MDA-M (desmethylenyl-methyl-) ME @ 000000-00-0 38 
Metipranolol-M/artifact AC 000000-00-0 17 


Abundance 

■ i 


Average of 1 ;9B‘5To"2;0Wmfn:': 759T237D (-)~. 

152 


\ . so: 


1 


j eo! 


i 

j 

40 5 
| 42 

20 ; j 

62 

122 

i 

1 

1 181 

j 

I [ I 

57 94 '■ 

67 J ** !j 

138 I, 166 \ 

| 

0- -!•, 

Wi/z-> 40 

' 60 80 100 120 

_ |L 1 (| _ j j!_1.j, 206.... 

140 160 180 200' 220 240 260 2#0 300 

360 j 

320 340 3&j 

Abundance 


¥3574: Cbcaine-M7arflfacf-H20 _ P753 

1f2 

! 

80\ 

i j 


f 

I 

60 


| 

j 

i 

| 


40 : 


181 


: 20 i 


82 

122 


1 

i ; 



94 f 

™ 106 |i 

138 

!l 166 

, -i i 

ol■. 


... , 11 ... 

.Ll, ...i:. , 

; \ 

; j| ! 

m/z-> 40 

' 60 

80 

lAo 120 

140 

iAo 


759123.D Thu Oct 27 09:58:16 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_026542 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759123.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 23 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


c 2010 14:36 



ASD 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98 . L 


PK# RT . Library/ID 


CAS# Qual 


2 3.96 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


Average oHJ "937 IoTO27 min.; 7S9T2XD (-) 
148 


80 ] 


60 : 


73 


101 


204 


40 : 


121 


20 


51 


42| 


63 


Qi- : ;'U: 


89 


I!}- 81 j:| 


176 


,,. ...., 


187 198 


270 281 i 


m/z-> 40 50 6b 70 8b 90 160 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 I 


Abundance 

: i 

M4039rrmldazof2J-6]ibiazb]eV 2^3',5,6’-TeTrabydro-6-phenyl 

2Q4 

j 

148 

80: 


601 

1 i 


40 , 


20 


m/z~> 


0 - 


73 


51 63 


101 


127 


89 


1171 


176 


...ii ..ill 157 167 [_ 185 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 160 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


759123.D Thu Oct 27 09:58:17 2011 Page 3 


Folk_OIG_PRR_026543 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12._07_10\759123.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 23 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


7 Dec 2010 14:36 



Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4.75 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


82 


Average of 4T14To 4,82G~mm. ;759T23Xr(- 


80: 


60: 


182 


401 


20 


42 


55 eg 


i 105 


122 


135 


152 166 


! 198 


303 

272 i 


! 214 237 259 ; 288 ! 


446! 


40 80 100 i5o 140 160 180 200 220 240 260^ 280 300 320 340 360 380 400 420 440 ; 


Abundance 


80 


60: 


82 


W29TCO"CA!N ET 


182 


40; 

20 i 42 

I I 55 68 

0 


105 


122 


y !, i 135 152166 


198 

i 214 244 259 


303 

272 ; 


m/z-> 40 60 8'0 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 360 320 340 360 380 400 420 440 j 


759123.D 


Thu Oct 27 09:58:17 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_026544 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759124.D 

DCS 

7 Dec 2010 14:50 


ASD 

24 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
\ 3500000: 

j 3000000: 

; 2500000! 

! 2000000 ; 

; 15000001 

! 1000000 ; 

! 500000: 


td 


2 - 0^25 


3,96 


75 


r\crrmmx> 


|Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6,50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.014 
2.252 
3.960 
4.748 


250044 

110457 

1126465 

4295121 


4.32 
1.91 
19.48 
74.28 


5.82 
2.57 
26.23 
100.00 


759124.D Thu Oct 27 09:58:21 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_026545 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\l2_07_10\759124.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 24 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST9 8.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


^^De^2010^14 :50 
ASD 


1 2.01 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 000000-00-0 96 
MDA-M (desmethylenyl-methyl-) ME @ 000000-00-0 37 
DMA 002801-68-5 25 


Abundance 


Average of 17957 To 2T033min.: 759T247D(-) 
152 


80 


60! 


40 


20 : 


42 


57 


82 


122 


94 


0>, Ui 


:!i 50.1 


68 


106 


75; 


114 


138 


!! 


166 


181 


244 


m !z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 l20 lio l40 150 160 170 180 190 200 210 2^0 230 240 

Abu finance 1?3574: Cdcaine^/arTifact . P753 

■ 162 

j 80 , 

60! 


40 ; 


20 


0? 


82 


181 



122 



106 


138 ii 

< ii 

. ; ! fi 

166 

! | 

: i. ... )[ . 

l| 


..... . -L., .... ...I, 


m/z--> 40 50 60 7b 80 90 100 110 120 lOo 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 


759124.D Thu Oct 27 09:58:21 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_026546 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759124.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 24 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


7 Dec 2010 14:50 



Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 


Minimum Quality 

: 90 



C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATA8ASE\NIST98.L 


Minimum Quality 

: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 



CAS# 

Qual 

2 

2 . 

25 C:\DATABASE\PMW TOX2.L 






Cocaine 

-M (methylecgonine) 


007143-09-1 

94 



Cocaine 

-M (methylecgonine) 

AC 

000000-00-0 

40 



Cocaine 




000050-36-2 

38 

Abundance 


Average ofY/Z31 to '272M mm,:7^9"f2“4,0“ f) 

. '. ‘ . 

.•; 

! 


82 




j 

j 80 







j 




96 




; 80 


1 

i 





40 

42 

! 

i 

! 

'! 

\ 

i ; 

i 



i 

j 20 

i 

i 

55 j 

i ' 

i 




0 

'm/z~> 

|: j; 

i 68 | 

50 61 77 

i ; 91 M 

112 122 

b • 106 | 1 i . 128 134 

140 

148 

168 182 

155 i 

199 j 

40 

50 60 70 80 

44 G-- 1 -7 

90 

iiio Tio 120 lip 

140 150 

160 170 180 lio 

200 j 

Abundance 


. 

~MBT: Cocam e-M (m ethyl e ego nine) 

P852 

- - - - -.-.- 

. j 



82 





j 

| 80 







i 

| 60 


i 

i 

96 



j 

i 

j 40 


I 

j 

i 




j 

20 1 


. j 


i 

; 112 


168 

■ i 

199 ! 

! 0’> 

m /z~> 



i ? 

; ] ; 

140 

155 ; 182 

; ; 

40 

50 60 ' 70 80 

id T 

90 

ioo 110 120 180 

... .i.. ,. 

140 150 

' ibO ’ ’ 170 ‘ 180 190 

2bo 1 

759124 

: .D 

Thu Oct 27 

09:58:22 2011 


Page 3 



Folk_OIG_PRR_026547 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759124.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 24 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


: _7_Dec 2010 1 4 : 50 


Seax'ch Libraries: 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST9 8.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.96 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 005036-02-2 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


Average of X9"341o 4.T35U min;: 75'gi‘24.D (-). 

14 a 


m 


6CU 


73 


101 


204 


40: 


20 i 


51 


j j 42; 

oLM. 

m/z-> 40 


63 


'ij : ; ,j.i , i. 


89 


121 


i ;81 , Js! -|;i09 li, h A 30 140 i 157 166 

; : —.*- rf-.- 


176 


187 


281 290 ! 


50 60 70 80 90 100 110 l20 lio 140 150 160 170 100 l90 260 210 2$0 2^0 240 250 200 270 2&0 290 ’ 


Abundance 


80 


mm# \m\Wazo[2~, 1-b]lhlazole, ^ars^'-tetrahydro^-pTienyl- 

2Q4 

148 


60 


40 


20 


73 


51 63 


OBI 


89 


101 


n nr. 

J 100 ,i 


127 


176 !r, 

,135 ; . ^157 167 ; 185 ,V, 


rn/Z“-> 40 ’ 50 60 70 80 90 1(1)0 110 120 1& 140 150 160 170 l60 190 200 210 220 230 240 250’ 260’ 270 280 290 


759124,D 


Thu Oct 27 09:58:22 2011 


Page 


Folk_OIG_PRR_026548 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\l2_07_10\759124.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : ^^D ec 2010 14:50 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 24 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4 4.75 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



Folk_OIG_PRR_026549 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name 

F:\Q4-2010\SYSTEM4\12 07 10\759125.D 

Operator 

DCS 

Date Acquired 

7 Dec 2010 15:03 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 


Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

DRUGS 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 759I25.D 



i 



i 

i 

8.00 8.50 9.60 9.50 j 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


759125.D Thu Oct 27 09:58:26 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_026550 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759126.D 
DCS 

7 Dec 2010 15:17 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 


Abundance .TICT759T2 K.U 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


759126.D Thu Oct 27 09:58:30 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_026551 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Acqui s i tionMet h 
Integrator 


•F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759127.D 

DCS 

7 Dec 2010 15:30 

COCAINE STANDARD 

27 

DRUGS 

RTE 


Abundance ~ . TrC:759f27.D 

I 4,74 

i 1500000. j 

I ; * 

* I I 

; 1000000 - f 


500000: 


0 


Time~> 2.00 2.50 3.00 

3.50 4.00 4.50 5.00 

5.50 

6.00 

6.50 ' ' 7.00 ‘ 7.50 8.00 ’ ' 8.50 ' 9.00 ' ' 9.50 i 

Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

4.737 

1681957 

100. 

00 

100.00 


759127.D Thu Oct 27 09:58:33 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_026552 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q4-2010\SYSTEM4\12 07 

10\759127.D 

Operator 

DCS 


Date Acquired 

7 Dec 2010 15:30 


Sample Name 
Submitted by 

COCAINE STANDARD 


Vial Number 

27 


AcquisitionMeth 

DRUGS 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 4.74 C 

J:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 99 

Abundance 

Average of 4.716To 4.816 mirv 

7591 27T) (-) . | 

1 82 

i 

80; | 

182 

\ 


60; 


! nVz~> 


40 : 


94 

! 42 

20 ; 

1 


0 * in 

40 

55 68 | | 

i 122 

108 

60 80 

100 120 


138 


152 166 


198 


303 


213 


242254 


272 


288 


355 377 


415] 


160 180 200 220 24<T 260 260 300 320 ’ 340 360 380 ’ 400 


Abundance 

; ; f 

80 j : 

j 80 


cocaine 


182 


40; 




20 i 42 i i| 

! : 

I ; 55 68 : 

j ) ' *K l •’ | 


108 


122 


! 135 152 ' | 66 


198 


214 


272 

244 259 i. 


303 


Vn/z~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


759127.D Thu Oct 27 09:58:34 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_026553 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759128.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 7 Dec 2010 15:44 

Sample Name : BLANK 

Submitted by ASD 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance 


TfC: 759T2B7D 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


759128.D Thu Oct 27 09.-58:38 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_026554 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Marne : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759129.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 29 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


7 Dec 2010 15:58 



Abundance ' TIC: 759129.D ~ ~. 

| | . j 

j 4000000: | | 

1 } ! I 

i ; i i 

i 3000000; J i 

i 2000000; 1 j 

I ; 3.96 ! 

If ! ;! i 

; 1000000 i ' i ; 

j | 2.02 :■ j| ; 

Time-> 2.00" £50 3.00 3.50 4.00 ’ 4.50 5.bT 5.50 6.00 ' 6.50 7,bo 7.50 8.00 aio 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.015 
3.961 
4.755 


210827 2.59 3.34 
1613725 19.82 25.54 
6318096 77.59 100.00 


759129.D Thu Oct 27 09:58:41 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_026555 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759129.D 

DCS 

7 Dec 2010 15:58 


ASD 

29 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2.02 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 
Metipranolol-M/artifact AC 
MDA-M (desmethylenyl-methyl-i 


000000-00-0 97 

000000-00-0 38 

ME @ 000000-00-0 37 


Abundance 


1$2 


Average of 1 “2 _ . 116mm.: 7 59'f29XTH" 


80) 


80 < 


40 

; 42 

201 i 

0- i : 



82 





181 



57 

: 

94 

106 

122 

138 

; ; 166 

1 



iij, 69 

i !.i 

J\ ;i. 

ij 

1 1 j 


| 

207 221 

405 

6b 

80 

Too 

120 

140 ’ 

' 160 

iso 

260 220 240 260 260 300 320 340 360 

380 400 


Abundance 1?3574; Obcaine-MTarilfacf ■-H20~ P753 

\ 1$2 

; \ 

ml | 

i 60: j 


40; 


181 


20 : 


82 


122 

94 108 \\ 138 


166 


Wz«> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 3^0 320 340 360 380 400 


759129.D 


Thu Oct 27 09:58:42 2011 


PUQG 2 


Folk_OIG_PRR_026556 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\7591-29.D 

DCS 

7 Dec 2010 15:58 


ASD 

29 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST9 8.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.96 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


80 


60 i 


40 S 


73 


101 


121 


20; 51 

o 40‘ '62 , 


i 89 


148 

i 


Average of 37936 lo 4^.046 min.; 759T29D (-)" 


204 


0 }jk A '. ^2 , h 15 9 


176 


187 


236 


267 281 


394 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 l 60 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 

Abundance 

[ S 148 

80 ; 


3^0 


#84039; TmTda2o[2 ( 1 45]tFu3ZG!e, "^S^re-feifahydro-B'-pfTenyl- 
2Q4 


60 ; 


40; 


20 : 


51 


7.3 




101 

: 127 

ao M 

I. hi no i 


176 

159 i 189 


m/z--> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 


759129.D 


Thu Oct 27 09:58:42 2011 


Page 


Folk_OIG_PRR_026557 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759129.D 

DCS 

7 Dec 2010 15:58 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD 

29 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


PK# RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


4.75 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


'Abundance 


80' 


60! 


40' 


20 j 42 


O' 1 


Abundance 


55 

j.h: 


82 


Average of 4.T1 2*to 4.866 min.: 759T297D (-) 


182 

! 


94 

\ 105 



'll \ 122 

67 : ; ; 

• hi ; . j 

1 80 

100 120 

8,2 



303 


135 


152 166 


198 2/2 

i 208 221231 242 253 ; 282 293 


160 180 200 220 240 ‘ 2&0 280 300 3$6 


343 357 : 
340 


80; 


60 ; 


40 


f29TCOC“AfNE 


182 


94 

I 105 


20 


0 


42 


55 68 


122 


135 152 


198 


214 


272 

244 259 i 


303 


m/z~> 40 6b 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 

759129.D Thu Oct 27 09:58:43 2011 Page 4 


Folk_OIG_PRR_026558 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


‘Abundance TIC; 759T30.CT 

! 4000000; 4 | 75 

j ; ( 

I 3000000; ! 


2000000 : 

! 3.96 

1000000 I 


! 2.02.25 


fTime‘-> 

2.00 2.50 3.00 

3.50 4.00 4.50 5.00 

5.50 

6.00 

6.66 7.00 r 7,ko ' 8.66 r 8.50 ' 9.66 9.50 \ 

Ret. 

Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 


2 , 

.016 

300225 

4 . 

.34 

5 , 

. 93 

2 . 

.249 

196729 

2 . 

. 84 

3 

. 89 

3 . 

. 962 

1364424 

19 , 

. 70 

26 , 

. 95 

4 . 

. 751 

5062918 

73 . 

, 12 

100 , 

. 00 


Data File; 

F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759130.D 

DCS 

7 Dec 2010 16:12 

30 

DRUGS 

RTE 


759130.D Thu Oct 27 09:58:46 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_026559 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759130.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 30 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


7 Dec 2010 16:12 



Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

2.02 

C:\DATABASESPMW_TOX2.L 
Cocaine-M/artifact -H20 

MDA-M {desmethylenyl-methyl-) ME 
Metipranolol-M/artifact AC 

000000-00-0 97 

@ 000000-00-0 38 
000000-00-0 32 

Abundance 


.Ave7ap6fT.9F0ToT.0857iiIn.:75^13'0:Df) 

1$2 



ao, j 

•' | 

60 : * 


40, 


42 


82 


20 i 


57 


94 


65 


106 


122 

: I 


rn/z~> 


0=. 


L m 


138 


166 


181 

| 


H 72 i [■$. ; __ J), J13 130, ; ..j j! __ .j ( > j, ... 209 _ ^ r 2SV | 

r 70 80 90 100 110 lio 130 l40 150 l6o 170 180 190 200 210 2$0 230 240 250 260; 


258 


40 50 60 


Abundance 


#3574: Cocaine-M/artifacf -H2CF P753” 

152 


80; 


60; 


40 


181 


20 * 


o: ,, 


82 


122 


94 


106 


138 


166 


m /z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 210 220 230 240 250 260 


759130.D Thu Oct 27 09:58:47 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_026560 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759130.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 30 

AcquisitionMethDRUGS 
Integrator : RTE 


7 Dec 2010 16:12 



Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.25 C:\DATABASE\PMW TOX2.L 



Cocaine-M (methylecgonine) 

007143-09-1 

96 


Cocaine 

000050-36-2 

38 


Cocaine-M (methylecgonine) AC 

000000-00-0 

33 

Abundance 

j 

. Averaged 2721 7 lo 2.291 nm: 759130.D ('} 

82 



j 80 

i 

! 96 




60 i 


40 

| 42 

20] ] 55 


68 




T122 i4o 155 166 182 199 


hn/z~> 40 50 60 70 80 90 100110120130140150160170 


268 

1 1 


Abundance 


8? 


#467; Cocalne-M fmethylecgonlne).P852 


341 


80; 


60 


96 


40: 


20 


0 


112 


199 


168 

140 155 182 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 100110120130140150160170180 


310320 330340 


759130.D 


Thu Oct 27 09:58:47 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_026561 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759130.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 30 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


7 Dec 2010 16:12 



3 3.96 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


ATOrage6r3.Wto4.V6Tmin.:“759f30X> (-) 
148 . 


80; 


601 


40; 


73, 


101 


121 


204 


201 


42 


m/z--> 40 


51 

' 63 

ij i : ; j ;i 

50 60 70 


89 


80 90 100 110 


J!^ J^l.39,,^157 _J 6 186 I95j;, r 226 ; .^ ^ ^ 

i'4o i3o i4o iSo i6o lib ifc ibb 2<fe2I0220 230 24o260'260270280290 300 316 


251 


281 


315 


Abundance 


80; 


^^OSOTImidazo^'l^bJlhlazdler^S'S.fi^trahydro-B'pfijBnyl- 

204 

148 


60! 


40 ! 


20 ; 


73 


101 


51 63 


89 


127 


117 


. i, ,136 


176 

157 167 , 185 


m/z-> ° 40 50 60 70 80 90 100 110 12o"l30 l40 150 160 170 Uo iSo 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 3-io 


759130.D Thu Oct 27 09:58:48 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_026562 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759130.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 30 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


^^e^20^) 16 :12 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98,L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PIC# RT Library/ID 


CAS# 


Qual 


4.75 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


82 


Ave rage oT4 T1'3”fo"4 .’8467ritn-: 759T307D f) 


80 ? 


60 i 


182 


401 


94 


20 ? 


! 42 


K 67 ! | :li; I 08 •; 135 152 166 1 


122 


198 


303 


272 


214 230242 258 ; 288 l. 315 


356 


rn/z-> ° 40 60 1?0 ioo’ 120 140 160 180 200 220 24(T 260 280 300 3^0 340 "360 380 


407 

400 


Abundance 


82 


7/29: "COCAINE 


80: 


60- 


182 


40i 


20 42 


94 


| 55 68 : 

| 1 122 
; 108 

, _ r 152 166 


198 

272 

303 


0?,. IL, iC.liii .••• ■p-T-i- . 

k-t. 

135 'Y 0 


214 _ 

244 259 j 



m/z~> 40 60 80 

100 120 

140 160 

180 

260 220 

240 260 280 

300 

320 340 360 380 400 

759130.D 

Thu 

Oct 27 

09 

: 58 :4 9 

2011 
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Folk_OIG_PRR_026563 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759131.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 7 Dec 2010 16:25 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 

Abundance TFC:75S13TCT 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


759131.D Thu Oct 27 09:58:52 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_026564 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 




File Name 

F:\Q4-2010\ 

SYS 

TEM4\12 

07 10\759132.D 

Operator 

DCS 




Date Acquired 

7 Dec 2010 

1 

6:39 


Sample Name 

hbukihih 

| 



Submitted by 

ASD 




Vial Number 

32 




AcquisitionMeth 

DRUGS 




Integrator 

RTE 




Abundance 



TfC: 759132. D .. .. j 

4000000 i 

4 

75 


! 

‘ 3000000 1 

. 



j 

• J 

i 

1 2000000 




; 

; 1000000; 

;! 



! 

! 2.012,25 

4_ L. ., ..... 





jr*me-> 2.00 2.50 3.66 

3.50 4.00 4.50 

5.00 

sio 6 00 

' 6.50 7 7.00 ‘ 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 


Area % 

Ratio % 

2.012 

186736 

3.25 

3.43 

2.250 

120177 

2.09 

2.21 

4.752 

5441608 

94.66 

100.00 


759132.D Thu Oct 27 09:58:55 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_026565 













Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM4\12 

DCS 

:c 2010 16:39 


07 10\759132.D 



ASD 

32 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.01 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 
MDA-M (desmethylenyl-methyl-) 
DMA 


000000-00-0 97 

ME @ 000000-00-0 37 

002801-68-5 32 


Abundance 


80S 


Average of 1 .WtoXOBeTmin.: 759T32TD (-) 
1^2 


60S 


40 1 


i 42 


20 - 


0 ' 


82 


122 


181 


57 

! 68 


94 

i 106 


138 


166 


rr>/z~> " 40 50 60 70 80 90 l6o 110 120 130 140 ifo 160 1>0 180 190 2bo210 220 230240 250 260 270 280 2^0 300310320 

Abundance . ^3574rCoca’ine-W/arBlacf "P763 


325 


80 ' 


60; 


7?3574: Cocairte-P/ariifad -1H20 


40: 


20 ! 


0 ! 


82 


122 


94 


106 


181 


138 


166 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 


759132.D Thu Oct 27 09:58:56 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_026566 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator . 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759132.D 

DCS 

7 Dec 2010 16:39 


ASD 
32 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C : \ DATABAS E \ PMW__TOX 2 . L 
C:\DATABASE\NIST98,L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


2.25 C:\DATABASE\PMW JTOX2.L 

Cocaine-M (methylecgonine) 
Cocaine-M (methylecgonine) AC 
Selegiline-M (nor-HO-) 


007143-09-1 93 
000000-00-0 33 
000000 - 00-0 12 


Abundance 

i 80 
601 


40 i 
i 42 

20( ! 55 


8 ? 


Average of 2.224 io?7/87 ItiTn. : 759132.D (-) 


96 


: | ; 68 

1! I i : 112 

filli il ,l 

122 

140 

i 

168 

155 | 

: oc pi-ii: 


j . r , , 

,j 

...... u.j ,-j >,. 

m/z~> 40 50 60 70 

80 90 100 110 

120 130 

i4o 

150 160 170 


199 


182 


273281 i 


Abundance 


82 


7£467:“Cocairie : M (melhylecgonine) P852 


80 


60: 


96 


40: 


112 


20! |! il ‘ 199 | 

168 i 

... 140 155 | 162 | 

'vnfz~> ° 40 '' 50 60 ' 7b 8b 9b 100 110 l20 130 140 150 160 ‘l70 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 I 


759132.D 


Thu Oct 27 09:58:57 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_026567 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name 
Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12 

DCS 

Dec 2010 16:39 

ASD 
32 

DRUGS 
RTE 


07 10\759132 .D 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 4.75 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 


60 


82 


Average of 4.7T5To 4.852 min.: 759T32.1T(-) 


182 


40- 


94 


105 


20 


i 42 


j ; 51 


! ■! 

67 ; ! 


122 

4 132 140 I® 166 


198 


303 


272 


s 0 i ,4^ s jji,. 44, _ 4|4_ =4 rJ . 4 w 4- ( . .4 ^ • 208 222230^ 242 253 263 j 281 293 ( • 

:m/z-> 40 50 60 70 8‘0 90 100 1*i0 1 201 i’Ao 140 160 1&> 170 l'io 1 §0 260 210 2$0240 250 260 270 260 2§0 300 


Abundance 


80 < 


60I 


82 


#29: "COCAINE 


182 


40: 


94 


105 


20 ; 


42 


51 


68 ; ;;i 


122 


198 


m/z~> 


214222 244 259 

• ■ n * 


272 


303 


0 n ;ii .: |.J,114 ; j ^ 135 ^ 162 166 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 l4o' 150 160 170 ISO 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


759132.D Thu Oct 27 09:58:57 2011 
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Folk_OIG_PRR_026568 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM4\12 

DCS 

7 Dec 2010 16:52 


07 10\759133.D 



Abundance 

3000000; 

| 2500000| 

j 2000000 : 

! 1500000] 

I 1000000 

i 500000 

' 2.0t.25 

time-> ° 2.00 2.50 3.00 


TrCT759T337U 

4j75 

( 


|i 

3io 4.6 o 4.50 5M' 5.5cT” 6.00 ”"6.50 7. OcT 7.50 ' 8,00' ' 8.50 ftBo 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.013 
2.251 
4.747 


231048 5.71 6.32 

156922 3.88 4.29 

3656424 90.41 100.00 


759133.D 


Thu Oct 27 09:59:01 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_026569 














Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM4\12 
DCS 

7 Dec 2010 16:52 


ASD 

33. 

DRUGS 

RTE 


07 10\759133.D 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2.01 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 

MDA-M (desmethylenyl-methyl-) ME 

Metipranolol-M/artifact AC 


000000-00-0 96 
000000-00-0 28 
000000-00-0 23 


Abundance 


Average oTI .98616 2.081 Tnin.;759133. CT(-) 
1^2 


80! 


60 


40 


20 


42 




57 

j 


68 


82 


94 


122 


106 


114 hi 


138 


- ^ ■ 


181 


166 


191 207 


281 i 


m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 'l20 1 io 140 150 160 ito 180 l90 2b0 210 220 230 240 250 2^0 270 280 


Abundance 


80: 


# 3574 : (Jocainelvl/arlifacl -FF 2 CT T> 7“53 
152 


60 j j 

40; J 

181 


201 


Oh.-,,, 


82 


122 


94 


106 


138 


i 


166 


miz-> 40 50 60 70 80 90 100 lio 120 130 140 150 160 170 180 l9o 200 210 220 230 240 250 260 270 280 , 


759133.D Thu Oct 27 09:59:01 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_026570 

































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759133.D 

DCS “.' 

7 Dec 2010 16:52 


ASD 
33 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 2.25 C:\DATABASE\PMW__TOX2.L 

Cocaine-M (methylecgonine) 
Benzatropine 

Selegiline-M (nor-HO-) 2AC 


007143-09-1 96 
000086-13-5 9 
000000-00-0 9 


Abundance 


8? 


Average of 2T236To“Z288”mm.; 759T33TD"(-) 


80 i 


80 s 


96 


40 i 


20 i 


42 


55 


q i j) 4 48.hiji,60 


68 

{ 


112 


140 


Abundance 

80 

i 

! 60 J 


106. | 122 1£7 134 ; ! 147 


155 


168 


182 


m !z-> 40 5'0 60 70 8b 9'0 160 110 l20 130 140 150 160 ' 170 IfiO 190 


199 

260 


8? 


#467: Cocaine-MTmelbylecgorifne) . P852 


96 


40: 


20 ! 


112 


168 


140 


155 


182 


m/z~> ° 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 100 


199 


260 


759133 .D 


Thu Oct 27 09:59:02 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_026571 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07__10\759133.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 7 Dec 2010 16:52 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 33 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3 4.75 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2010\SYSTEM4\12__07_10\759134 ,D 
DCS 

7 Dec 2010 17:06 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 


Abundance TfC: 75913415 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


759134.D Thu Oct 27 09:59:06 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_026573 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759135.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 35 

AcquisitionMethDRUGS 
Integrator : RTE 


7 Dec 2010 17:19 



Abundance 
i 4000000 


; 3000000 


20000001 


1000000 ' 


4(75 


T(C: 759T35D 


i : 2.0-P;25 ;; 

Time~> ° 2.00 2.50 3,b0 3.50 4.00 4.50 5^00 5.50 8.006.50 7.00 7.50 ’ 8.00 8.fe0 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.013 
2.251 
4.747 


262697 4.48 4.89 

222849 3.80 4.15 

5373928 91.71 100.00 


759135.D 


Thu Oct 27 09:59:10 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_026574 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759135.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : '^De^2010 17:19 

Sample Name : 9HMHH 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 35 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.01 C : \DATABASE\ PMW__TOX2 . L 

Cocaine-M/artifact -H20 
Metipranolol-M/artifact AC 
MDA-M (desmethylenyl-methyl- 


) ME @ 


000000-00-0 98 
000000-00-0 35 
000000-00-0 25 


Abundance 


80 


60 ; 


1?2 


Average oH ."986 to "2.082 min,; 759T86D {-) 


401 

I 42 

201 j 


82 


122 


57 


94 


181 


106 


138 J 166 

. : |3 f 


0 J ,j_ I®!;: f T J. \i_ \ ■ .. 207 .... .... 429 

m lz-> 40 60 80 100 120 140 lb0 180 2&> ’ 2t0 2-46' 260 280 300 320 340 360 380 4G0 420 j 


Abundance 


1$2 


173574: Cocaine-M/artifacf*F[20' 


P753 


801 


60 


40 i 


181 


20 ; 


82 


122 


94 


106 


138 j! 


166 


: m/z-> ° 40 60 8'0 100 120 140 l60180 200 220 240 260 280 300 3^0 340 360 380 400 420 j 


759135.D 


Thu Oct 27 09:59:10 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 026575 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759135.D 

DCS 

7 Dec 2010 17:19 


ASD 

35 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABAS E\NIST 9 8.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.25 


C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
Cocaine-M (methylecgonine) 
Cocaine 

Lobeline artifact 


007143-09-1 

000050-36-2 

000000 - 00-0 


96 

38 

9 


Abundance 


80 1 


8? 


60! 


40! 


201 


Average of 2.2601o: 75mW-D (-) 


96 


42 


55 


68 


.!; ' 49 |jiIj; : 61 


77,;: 91,! 


106 


112 122 140 155 1 ® 8 182 

./ 128 135, ; 146 i j 


199 


m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 


80 : 


82 


'#467: Cocaine-M (methylecgonine) P852 


60 


40! 


201 


96 


199 


112 


168 


140 


155 

L 


182 


~> 40 50 60 70 80 90 100 H0 1^0 130 140 150 160 170 180 190 200 | 


m/z- 


759135 .D 


Thu Oct 27 09:59:11 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 026576 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12__07_10\759135 .D 
DCS 

7 Dec 2010 17:19 


ASD 

35 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


PK# RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


4,75 


C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 


80 


8,2 


Ave rage oF4,715 To'4.848 mm I ; 759T31xD~ {-) 


182 


60; 


40 


20 


94 

! 105 


42 


| ,55 68 

t0 ‘ 60 ’ 

Abundance 

j 

80 

601 

i 

40 



i: i 122 


j 

198 


ij| !, 

135 152 166 


[ 208 222 

80 

1 66 120 

140 160 

1A0 

2<jo 2S ’ 


303 


272 


358 i 


340 


82 


#297TTO“CAI NET 


182 


94 


105 


20 


42 


55 68 


122 


135 152 166 


198 
! 214 


244 259 


272 


303 

j 


jm/ 2 --> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 ; 

759135.D Thu Oct 27 09:59:11 2011 Page 4 

Folk OIG PRR 026577 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759139.D 

DCS 

7 Dec 2010 18:14 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 


Abundance " "TIC: 753T39.tr 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


759139.D Thu Oct 27 09:59:19 2011 Page 1 


Folk OIG PRR_026578 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759140.D 

DCS 

7 Dec 2010 18:27 

COCAINE STANDARD 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


40 

DRUGS 

RTE 




4^74 


TTCV75914TOJ 


3 


i5oooooi 

I i 

? 1000000? 

I 500000 

3 

•Time-> 0 2.00 ' 2.50 3.00 3.50 ' 4.06 ' 4.50 ^5,00 5.50 ' ' 6.00 ST' 7,00 _ 7.50 8.00 ' 8,50 9.00 ' ' 9.50 ’ 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.741 

2030251 

100.00 

100.00 


75914 0 . D 


Thu Oct 27 09:59:23 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR_026579 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_07_10\759140.D 

DCS 

7 Dec 2010 18:27 

COCAINE STANDARD 

40 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


PK# RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


1 

4.74 

C:\DATABASE\SLI.L 





COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


82 

Average of 4.7T5 W4.S76 min.:759W0.D (-) 






i j 

: 80 ; 

; j 



182 






60; 









40 



94 





1 

! 142 

1 20^ i 


j 

!; | | 






' i l 

0 : 

.55 67 


; 122 10 o 303 

. tOB 138 152 168 , j 214228242 259 2 ! 2 288 ! 





| 

429. 

m/z-> 40 

6b ' 

8b 

100 llo 140 160 180 260 220 240 260 2^0 3^0 

320 

340 

360 

380 

400 420" | 

’Abundance 


82 

#29rCO CAINE 



. 


.. ~ i 

i 

j 80[ 


1 

182 





I 

j 

60 i 

i i 



j 





j 

i j 

; 40 


j 

94 | 

i ; 





1 

| 20 42 


! a 

!i ! 1 





j 

! O’, 

55 68 

i i ! 


ll ! 122 198 303 

k 108 ... 152 i 6 6 l . 272 ! 

;u. Ll. !jJ: 135 ^ IDD : 214 244 259 . 






m/z~> 40 

60 

So 

100 120 l40 160 180 260 220 240 2^6 280 300 

320 

340 

360 

380 

400 420 j 


759140.D Thu Oct 27 09:59:23 2011 


Page 2 


Folk OIG_PRR_026580 



























